WILHELM SCHINDLER 


kierownik miynöw parowych 


przezywszy lat 46, po ciezkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami, zasnał w Panu w niedzielę dnia 5. kwietnia 1914 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona, dzieci, bracia i siostry zapraszają Krewnych, Przy- 

jaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 

z domu żałoby pod L. 8 przy ulicy Rakowieckiej, które odbędzie się we wtorek dnia 7. 
b. m. o godzinie 4-tej po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 8. b. m. o godz. 8-mej rano w kościele 00. Karıne 
litów Bosych przy nlicy Rakowickiej. 


Zaklad pogrzebowy J. Horak w Krakowie. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


